Federal Urdu University of Arts Science & Technology, Islamabad. 

Department of Applied Physics 
M.Sc (Applied Physics) Spring 2015 Morning Shift 
1st Merit List 
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1 


152 


Rimsha Nisar 


Nisar Mehmood 


B.S.Ed 


2 


3319 


Roomana Rashid 


Abdul Rasheed 


BSc 


3 


153 


Ume e Rubab 


Muhammad Sajid 


B.S.Ed 


4 


634 


Imtiaz Ahmad 


Sher Ahmad 


BSc 


5 


D-041 


Muhammad Javed 


Shah Rasool 


BSc 


6 


99 


Kiran Aslam 


Muhammad Aslam 


BSc 


7 


856 


Touqir Abbas 


Atta Muhammad 


BSc 


8 


D-043 


Muhammad Ishfaq Ahmad 


Bashir Ahmad 


BSc 


9 


132 


Sohail Ahmad 


Fazal Rahim 


BSc 


10 


1128 


Sajid Ali 


Mohammad Shahid 


BSc 


11 


D-049 


Zulqarnain Haider 


Abid Hussain 


BSc 


12 


475 


Nafeesa Naz 


Zia Ullah Khan 


BSc 


13 


56 


Bushra BiBi 


Rehmat Din 


BSc 


14 


D-037 


Azam Khan 


Islam Khan 


BSc 


15 


1103 


Syed Sattar Ali Shah 


Syed Nazeer Shah 


BSc 


16 


1107 


Adnan Khan 


Mahabat Khan 


BSc 


17 


526 


Tofeeq Afzal Khan 


Khan Afzal Khan 


BSc 


18 


927 


Zaheer Ali 


Muhammad Amin 


BSc 


19 


824 


Tanveer ul Hassan 


Bashir Ahmad 


BSc 


20 


351 


Sundas Qundeel 


Muhammad Javed Khan 


BSc 


21 


3350 


Asmat Ullah 


Dur Muhammad Khan 


BSc 


22 


654 


Jamila Bibi 


Muhammad Irshad 


BSc 


23 


507 


Muhammad Zeeshan Shah 


Shah Muhammad 


BSc 


24 


1113 


Qaisar Mehmood 


Muhammad Irshad 


BSc 


25 


581 


Huma Firdous 


Qazi Abdul Qayyum 


BSc 


26 


940 


Abid Hussain Bajwa 


Muhammad Din 


BSc 


27 


363 


Rehan Ejaz 


Ejaz Ahmad 


BSc 


28 


159 


Tauqeer Younas 


Muhammad Younas 


BSc 


29 


602 


Adnan Abbas 


Muhammad Malik 


BSc 


30 


3263 


Muhammad Haroon 


Zulfiqar 


BSc 


31 


242 


Amama Zakir 


Muhammad Zakir 


BSc 


32 


158 


Aqib Khan 


Muhammad Khan 


BSc 


33 


135 


Faisal Saleem Siddique 


Muhammad Saleem 


BSc 


34 


751 


Muhammad Yasir Khan 


Raisham Khan 


BSc 


35 


7 


Abdul Rahman 


Muhammad Rasheed 


BSc 


36 


D-003 


Samina Gul 


Muhammad Khalid Niazi 


BSc 


37 


235 


Atia Bano 


Ahmed Hussain 


BSc 


38 


D-051 


Muhammad Ayaz Shah 


Mushtaq Ahmed 


BSc 


39 


18 


Nadia Javed 


Muhammad Javed 


BSc 


40 


390 


Imtiaz Masood 


Sahib Din 


BSc 


41 


820 


Muhammad Usman Khalid 


Khalid Mehmood 


BSc 



42 


1078 


■ i a i i. . i iyi i- 

Usman Abdul Knaliq 


a i i. .1 ixi i : 

Abdul Knaliq 


BSc 


43 


396 


Komal Safeer 


Muhammad Safeer 


BSc 


44 


261 


Tayyba Shahzad 


Shahzad Khan 


BSc 



Note: 



The admissions of the candidates with awaited results are subject to the submission of their final DMCs at the time 
of admission. In case of not fulfilling the prescribed criteria (atleast 45%)they will not be entertained. 



Dr Nazir Ahmad 
HOD 

Applied Physics 



